MARIAN 


YLO 


MGR INZ. METALURG, GLOWNY TECHNOLOG 
„POLKABLA” W KRAKOWIE 


NAJDROŻSZY MĄŻ, OJCIEC i BRAT 


przeżywszy lat 49, zmarł nagle dnia 13. III. 1972 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rako- 

wickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 

we czwartek dnia 16 bm. o godzinie 14-tej, o czym 
zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu: 


ŻONA, CÓRKI, SIOSTRA, BRACIA i RODZINA. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we czwartek dnia 16-go bm. 
o godz. 8 w kościele paraf. św. Józefa w Podgórzu. 
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